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cuivre, etamee exterieurement avec de 1'etain pur et qui se prolongs
a travers le tonneau par tin tube ouvert a sa partie superieure h.
Le vin est place dans le tonneau dans Fintervalle compris entre les
douves et la chaudiere; celle-ci est pleine d'eau et chauffee par un
foyer en magonnerie a feu tournant. L'eau n'est jamais portee a I'ebul-
lition; elle n'a guere que le degre de temperature du vin, temperature
qui est donnee par le thermometre i. La chaudiere n'a pas besoin
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d'dtre vid^e ni remplie & nouveau; c'est toujours la mdme eau qui
sert. Le rnieux est que le tube h Bolt plein a moiti6 ou aux trois quarts
de sa hauteur lorsque 1'eau a atteint son maximum de temperature.

Un robinet plac6 a la partie inf6rieure du tonneau permet de sou-
tirer le vin chaud et d'en remplir des fftts; a cet effet, on adapte au
robinet un gros tube cle caoutchouc, comine le represente la figure 4.

D6s que le tonneau est vide, on le remplit de nouveau afin cle pro-
fiter de la chaleur acquise par le foyer et par Feau de la chaudiere dans
1'operation pr6c6dente.n negociant en vius lr<"*H eclainn
